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八ワーセレクト《||留削 U 


運転詩の電流を制限して（&)、電力消費を抑える機能です。 

※:令房、除湿、除湿を房運拉時は運転電流の約85%な巧、暖房、加湿暖房運転時は最大電流の約85%な巧 
(窗'機種の運転•電流値 鎖 Mil ) 


パつ-セレクト 


龜押す， 


的補 


»r ピ…、ピ ーj と直が嶋 0 、表示ランプが暗<なります。 
«表示明るさ r 暗 J 「切 J の場合は、運転ランプの明るさは 
変わりません。 €E 31101 
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の-セレクト 

レ J 證ち押す < 


パワ ー' セレクトマ ー* ク 
( 運蘭中に表おします。） 


邮-祕 


せ「ピピ ーj と音が鳴 0 、表示ランプの明るさがちとに戻 D ます。 


圓 


お知らせ 


® 電流を制限するため、設定した風量よ0ち弱<なる場合があ0ます。 

® 能力に制限をかけるため、冷えない、暖ま5ない場含があ0ます。 

か能力を必要としない運掠時には、電力消費が変わ百ない場をびあります。 

® パワーセレクト r 入 J のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプ 

が点滅します。 _ 

(表示明るさ「切]の場合は点滅しません。 暴 ) 




























































國寒い訓こ使うと便利な 


1/(11 い A 


裂朝曠房瞬麵啜約30分前か5 
ェアコンが華備運髓を開始(準備禮麗運範） 


® 設定した墅朝暖房時刻の前後約30分間、翌朝暖房ランプ(赤色） 
が明る <な0ます。 


確羣蜀し r 醇晨1燕がず 

邸な L 嗦み I 嗯 T でが试〇 

® 翌朝暖房運転を約3日分間行います。 

を運範ランプが点灯します。（緑色） 

度巧爱廣])を巧さない場合は、翌朝暖房時刻の 
約30分後に準備暖房運乾を停止します。 


約30が綾、エアコシが邏常⑩釀麗運転遮 PJ 始 


朝の暖房運転時に、すばや<温風を出し、室内ユニット周辺に 
暖かい空間（め<ち〇ゾ…ン）を作 D ます。 

ストーブにあたる感覚で体を暖めます。 


7 翌萬暖房 

胃を押す。 


お逛を停止させる 


暖房運転が停止すると自動で霜取0運乾をします。（夜間除霜) 


で型朝酸房時勢 j 審設定し. 


漏…1 を禪す。 


liiil 


翌朝疆麗マ…ク 
















































































暨朝暖房 


で^^ 、互) t 古！ g nnnmtr^ —— グ| . J.". ホ. JW 巧巧 U ゴも巧 w i 

で墳呂搔選 / y で _ Z _1 

し至 J 驭消 I 

fWI 證抑ず。 

を翌朝暖房運転中に取0消すと、通常の暖房運転に戻0ます。 
を r 暖房！を巧しても通常の暖房運転に戻ります。 


風向上下は5段階目。 
風向定ちは前固設定を 
継続します。 


翌朝暖房 
ランプノ 


通常よ0高い温風を弱い風量でおすことで、室のユニットの周遇に 
め< ち0ゾ…ンを作0ます。 

ス1■'…ブにあたる感覚で、着替えに便利な運転です。 

取付け壁から約1 .5 m までを目をにご使用 < ださい。 


«約1分で温風がお始め、約3分で暖かい 
空間がでさます。（め<ち0ゾーン） 



i 動 


® すばや<遍風を届けるために、設定した時刻の前後約30分間、準備暖房 
運転を行います。その際、電力を消費します。 

@準備暖房運転中は、フラップが開きフアンが回乾します。また、遍風が 
出ることびあ0ます。 

蔥長期間の外出などで使用しない場含は、翌朝暖房を取0消して<ださい。 
を準備暖房運転開始直後や保護制御が働いたときに翌朝暖房運転を行ろと、 
遍風が出るのが遅くなる場さがあります。 

蔥室の温度20でむ上、屋外温度16むじ Lt のときは、準備暖房運おはしま 
せん。 

を翌朝暖房運転中は加湿は斤いません。 

霞翌朝暖房設定時は暖房運輕停止後に、室がユニットの霜取0運転を行い 
ます。（夜間除霜） 
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屋やエアコンのかがを知る 




温度、湿度などの情報を表をします。 

表おする室巧、屋か温度、室巧の湿度は室巧•室がユニット付おのちのです。 
目安としてご使巧 < ださい。 


U をコンを本镶に向けて柯可蹇巧す i 


® 約2秒間リモコンを本体に向けておいて<ださい。 
室巧ユニットから信号を受信します。 


轰お側 

快適エコ自動、除湿;令房運転や、電力表示ち法「電気代 j で 
お部屋の温度 3 crc 、 湿度70%のとき 


(お知ミせ)を巧すごとに表示を切0換えることがで言ます。 


ir 

11111 ■ 

1111 


M 

臟 


室内 


L 設定湿度設をしつど 


clisa, 


茹。惟 


屋外 


锁 sfc ! 燕掉 ifc 

illlft 

It 


設定温度 
設定湿度 


室內温度 
室内湿度 


屋外遍度 


現在の運乾での 
電気巧 


i ± 論 SSfc 化 I 


エコ運乾ポイント 


/〇ポイントのとさ\ 
、は表示されません。 j 



茹祗 


r 








































































夜間除霜運転中に 
巧すと表示します。 


巧部クリーン • 

おそラじランプが 
点滅しているとさに 
巧すと表示します。 


準備暖房運较中に 
巧すと表示します。 


お得な選 fe 遮お知せす證機能!*-ついて 

ブビ表示 r 入 j のとさ、を房、除湿を房、暖房、加湿暖房運転中に、 

お得な運転があることをお知5せします 。 tiisHgai 

»フラップびけ下の条件のとき、現在の気流設定と温度設定か5お得な蓬おを 
選び、お知5せします。 

-:令房.除湿;令房：上向きのとき 
•暖房-加湿暖房：人に風があたる位置のとき 
が ( sffletr ] を押したとき（他の情報の間でお知5せします） 

gm 


欄 I ]旨 I 
適溢 + 2 が 


if 日謂 


今と同じ <5い •!曰に節約でさる 

快適で、今よ0 金額の目をを 

お得な運転を お知5せします。 

お知らせします。 

巧〔お猎エコを敷]を巧すと、快適エコ自動運乾に切0換わ0ます。 
® け知らせ)を巧すとお知弓せの続さを表示します。 


パ • •〜 

/ \ 


〔傑遮エコ富動^ 


□ □ 


*** \ 

* グ" ゾー . 、 

1 mmi L J 






思室内、屋外温度、おぶび室内の湿度は、室内•室かユニットに搭載したセンヴーで検知した温度、湿度か5室内•室かユニット 
近迅の温度、湿度を推測して表示しています。 

® リモコンの設定の容と本体の運転の容び異なるげ態で^を巧すと、リモコンの i 就び本術則に反映されるため、リモコンの 
設定内容に合わせて本体側の動作が変化します。故障ではあ0ません。 

思停止中など、屋外温度を検がでさないときに fi 鸭せ1を巧すと、屋が温度び [--] 表示されます。 

をう…度 I ぶ;防せ!を巧してください。 

苗表示でさる室内、屋外温度は一 9で〜39でです。 

霞節約できる金額は、 J 松 C 9612 の条件で、集合住宅（鉄筋）洋室、南向ま中間踏、換気回数 0.5 回 / h の冷暖房負荷を想定して、 
変更でまる設定温度か5算出しています。実際の電気代とは異なる場合があ0ますので、目安としてご使巧ください。 


® 加湿をしている際に表示されます。加湿ユニットび動作していてち、換気運転やなど、加湿していないときは表示されません 
ぉ屋が温度び高い場をなど、加湿でまないとまは表示されません。 



































































































お部塵に人がいないと善にご使用くだまし1。 

室巧温度や湿度がお好みに合わないときびあ0ます。 


に設定すると、冷房、除湿、除湿;令房運転の停止後に、毎回自動で 
エアコン巧部を乾燥させる運乾を行います。 


を約2砂闘押す 


設定を取0消ずとまはをさ…•度位:〕を約2砂間押す。 

• リぞコン表示部の含動巧部クリーンマ…クが消なします 




停止中に 卷約2秒關押ず 


想内部ク U …ン運龜の流れ 


巧辭クリ -- ン還範 


两部クリーンの設定または操作 


エアコンにおまかせ 
(毎回自動で關始 } 


運黯中に 
設定 


動 


約100分幾、 
富動で終了 


内部クリーン • 
おそ5じランプ 
点丹 


を送風運睛と暖房運乾でエアコン内部を乾燥させます。 

® ストリーマ放電を行いなびらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの 
発生を抑えます。付着したホコリやカビを取0隙く機能ではお曰ません。 

»屋外温度が24でが上または室巧温度が高<なったときは、暖房運おを行いません。 

® エアコツ内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間びあ0ます。 

® 快適エコ自動運転停止後ち、運転モ…ドが;令房、除湿、 P ま湿;令房のときは、自動内部クリ…ン 
運転を行います。 

«タイマーで停止したとさは、自動內部クリーン運転は行いません。 


を巧部クリーン•おそラじランプが点滅するとさは、ダストボックスをお手入れし、おそラじサイ 
ンをリセットしてください。 







































フイルターを掃瞭ずる 


がが を願な 


諸 


nm 


芭 ’IL 




停止 




パ-、 




的部ク U — ン-おそ5じランプ 
(緑色） 


产 

ミ黨證^^声べ^^も.:が;.裏 f を‘.-.;:^^^堯簿赛囊の!の K ;囊二^ . J さ? i 琴？ぅ萬こ六!ミ r :; 葬護萬卜さ導葬':; i 乾をミ:.み-？…苗 

： E アつィん夕""のお掃隙を：!:アコンが自動]で巧います。 


運黯やに 卜 が咧を押覆。 

M 巧酣離 

A 

:—外 ； 

フイルター自動掃驗 
トク 

« フィルタ…自載]掃驗マ…クが表をされます。 

® 運鞋時間になじて(約 1 目に 1 殼フィルタ™掃除還輯を行います。 

« フィルター掃除運お時間は、最長約11分です。 

懿定を厭 0 消すと證なおな…渡む近を押す。 

巧 リモコン表示部のフィルタ…旨動攝綜マ…クが幾なします。 

巧れが気になるとき U モつン操作で-てアフィルタ…のお掃厳ができます。 

偉止牟に 卜 W か詞を葬す。 

肅 - 隱 

. ゾ 

* リモコン表示部に-ツイルタ ~~ 掃除か表示をれ、 

しば5< すると通萬表示に戻0ます。 

V 


ド U-nnnnn •……- 誦 -•…"■ で誦誦 ……- 誦 -•-… 《 " 誦……"，誦 

グおが * * ホー •• f- 'ィ 《 パ■みみ • " 


瓶 


m ) を巧す。 


® 巧部クリ""ン-おそろじランプが消灯します。 


姐エアフィルタ'-のコ’=をダストボックスに集め取る運転です。 

® 内部クリ…ン-おそろじランプび点滅しているとさは、フィルター掃除運転でさません。 

ダストボックスをお手入れしておそラじサインをリセットして < ださい。 麵册 1111111 
® エアフィルターに油';ちれやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター■掃除運転では 

'汚れを取りきれない場をがあ0ます。 _ 

©エアフイ ルターは、取0がしてお手入れちできます。 giM;igiai 

«室内温度び10でじ{下のときは、エアフィルターをな護するためフィルター掃除運転を行いません。 
® 加湿、加湿暖房、換気運乾停止後のフィルタ…掃除運転は、製□ち保護のため運転時間が長< 
なる場合びあります。 

® 積算で約1曰運転した後に運転を停止すると、フィルター•掃除運転を行います。 

® 24時間な上運乾を続けると、運転を中断してフィルタ…掃除運乾を行います。 

終了後、運粒を再開します。 （24 時間換気運乾ち含みます。 i 驚 aBBi ) 

gnagHk 

货フィルター自動掃除 r 切_!の場を、フィルタ…掃厳運乾を毎曰巧ねなし1とフィルターのコ s 
が取りきれない場合があ0ます。 



两部ク y …ン*盤をろじランプ 

エアコン運輸中 

フイルター宫動掃隱 

TAJ 

消巧& 1 の 

フイルタ…寶磬)婦除 

r 測 

消な^ 


つイ JI / 夕 ™ 窟動攝驗 

運窥中 

ち, n 

f 1、、み j 

X アコン惇止や 

フイルタ…擺織 

選懸中 

点灯 


ツイ Jli / 夕 ™ 掃除 

障止中 

消灯 


’’’24時間な上運転を続けてフイルター■自動掃驗に切0換わったと着、巧部クリー■ン • 


おそ5じラシブは点灯します。 

《2…自動内部クリーン設定 r 入 J のとき、点なします。 
































































…つ前巧画面に 

願0たいと毒 


LMU 避押す。 

ニュ操作灌 
終了したいと善 

pii 避押す。 


闇ご購入時の設定を変更ずる 


ク U I で項目を選んで ra 幕巧す 


メニュー頂目 


を功％ 


お部屋の環境やお好みにをわせてご購入時の設定を変要することかできます。 


No . 


ぺージ 


留巧エコ 
自動造痛設定 
曽動運露風向 
跋をぎ設定 


加湿藤出風量 


換気設定 


おはよラず約 


31ぺ""■ジ 


し々 ^ ぶ - •4- 

h つイ平™ツ 


部屋开ミが 


を Ij 

« « »\ »>«» *■!*•»*■ 

7■じ表巧 

電力積算 U セツト 


電力表お方法 


電気巧を価 


32ぺージ 


霧术明斋芝 


コン h 琴ス 


33ぺ…ジ 


24時間換 


アドレス設を 


チヤイ j レド□ック 


31 ^ II で設定巧容蓄選知でを巧す。 

« 24時間換気、アドレス設定、チャイルド□ックを設定する場台は、 

約2秒間押して<ださい。 

® r 設定完了 J と表示した後、メニュー画面に戻0ます。 

(アドレス設定、チャイルド□ックは除く） 

«メニ:!…画面は、約1分間操作しない場をにはちとの画画に戻ります。 
























































